THRU DRILL 



1/2-13 NC 


x 3/4 


1/32 CHAMFER X 3 


.860 


.563 


1.812 


.820 



24 TPI 


R.010 (MAX) IN CORNER 



.030+.000 


-.003 


.421 



ADAPTER 




.625 


.531 


.375 



TEXT: RB6796941-12 


UNDER REVIEW 


URF 19-1237 19.11.07 (VM) 


